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IE3R : A4 210mm x297mm (8.27" x 1 1.7") ; 

Letter215.9mmx 279.4mm (8.5" x 11") ; 

LegaF 215.9mm x 355.6mm (8.5" x 14") ; 

Executive 184.2mm x 266.7mm (7.25" x 10.5") ; 

J IS B5 1 82mm x 257mm (7.2" x 1 0. 1 ") ; 

ISO A5 148mm x 210mm (5.8" x8.3" ) 

fl!9 : US #10 (104.8mm x 241.3mm) (4.125" x 9.5") ; 

A2 (1 1 1 mm x 1 46mm) (4.37" x 5.75") ; 

DL (110mmx220mm) (4.33" x8.66") ; 

C6 (1 14mm x 162mm) (4.49" x 6.38" ) 

: 3" x5", 4"x 6", 5" x 8", Hagaki , ISO A6 
8HEifi3IE : hp Inkjet, Avery Inhget 

: 76.2mm x 127mm up to 215.9mm x355.6mm 
(3"x5" upto8.5"x14") 2 

tESK : 60 to 90 g/m 2 («ffi 16-24 lb.) 

-HE : upto200g/m 2 (^[-^KftJI110 lb.) ; 1J50.12" 

mm ■■ 1^150^1 

«i9 = »22S 
"HE : MS 45 31 

®br = ft#3o?i 

tti/EH^M = ft#50 51 





m 






C6742A 


hp color copier 290 ^fef^Pli 








51645A 


hp no. 45 sills SIeTjmSL 


C6578A 


hn nn 7ft ^F&s^-H-S^fe Sblf flf 

rip no. / o 5tfEr=i -e-s.^tii^/jviT. 


C6578D 


hp no. 78 iffijf^feSTKOE 




ho its ptiSff 


C1825A 


A4R^f ' 500 31 


C5977A 


M/W ' 200 51 




hn Msent MSfflM 


51634Z 


A4K\f ' 200 51 






C6765A 


M/W ' 2051 




ho MSS+IM 

■ i fj n=u iiot i n >n.\ 


C60 43A 


M/W ' 1551 




lip Jte raiRJc 7b IHJTP iBA, 


r 1 KQ 1 OA 


A/1 FPt+ i on 




hp JiM^SHrtlm 


^owo im 


AA FP-d" i 9flf!F 






^ /UUDtt 


AA F?"d- i oc Hj= 




hp #^/J\tttPlffiiiifift ' MEItdEI 


UDO 1 Or\ 


AA FPd - i c;nSM 




hp aftOTffi&lCTn 




A/I FPd- i c A HP 




A4 F?^f ' 2031 


C38 3 4A 


Letter /^f ' 5051 




hpK« 


C6042A 


M/W . 2051' 20 MS 




hpft@«-M 


C6045A 


M/W . 1051' 10 MS 






C6065A 


MJW ' 1051 




hpS« 


C1821A 
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fiil(wxhxd) 

mm 



469.9x 504.95x484. 12mm (18.5"x 19.88"x 19.06") 
14.7 kg (32.45 lbs.) net 



HB*S*3!feB*e (51645 i^ij) 
HB*S*^feB*[I (C6578 i^lj) 

CSII 



mmmm 

(IS09296) 



1 00 - 240 VAC 3 , Jltift 0 
: 50-60 Hz 
S^liAtt^ft : 1Amp 
tt^ft;^H : ftff 50 watts 

15^80% RH^JffiB 

ftHJUBKB :«£5JSS40JS (*K41JSS104JS) 

mn^mm - 1^40 ji^ 70 n (^^ojt^ issit ) 

l^fciS (econofast) RHP : 6.4 Bels (A) 
•RsSSjEffiSfeBBP (fast&normal) : 6.1 Bels (A) 
mnMR = 5.9 Befe (A) m& 

Ifi'fciS (econofast) RHP : 53 dB (A) 
B?eKffi«S:52dB (A)aBSS 

iSSSS^Sii^ : CE, UL, cUL, NOM 
IS^Ji^Sis^ : CE, UL, PSB, NEMKO, CSA, NOM, 
PCBC, JUN, MITI 

EMClSIi^ : CE, VCCI, VSMI, FCC, C-Tbk 



SPlf^/L>: (02)2717-0055 
IfMFI: 8:30AM-8:00PM 

(02)25140276 
h p^l^ggtg : http://image.hftcom.tw 
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